inz. JAN 


DYREKTOR ZESPOLU SZKOL MECHANICZNYCH 
DLA PRACUJĄCYCH W KRAKOWIE, ODZNACZONY 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, ODZNAKĄ TYSIĄC- 
LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, ZŁOTĄ ODZNAKĄ 
ZNP, ZŁOTĄ ODZNAKĄ M. KRAKOWA i SREBRNYM 
MEDALEM IM. JANKA KRASICKIEGO 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC, SYN i BRAT 


zmarł dnia 14 stycznia 1974 roku. 


WYPROWADZENIE ZWŁOK Z DOMU POGRZEBO- 

WEGO NA CMENTARZU RAKOWICKIM W KRAKO- 

WIE NASTĄPI WE WTOREK 22 BM. O GODZ. 14, 
O CZYM ZAWIADAMIAJĄ: 


ŻONA z DZIEĆMI, MATKA, BABCIA i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 680/74 - S-75 (453) - 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 379-31 


